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ШТАТИВ МОЖЕТ ПРИ- 
МЕНЯТЬСЯ ПРИ СА- 
МЫХ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ СЪЕМКИ, КАК 
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕ- 
ЩЕНИЯХ, ПРИ НЕДО- 
СТАТОЧНОЙ ОСВЕ- 
ЩЕННОСТИ, КОГДА 
НУЖНА ДЛИТЕЛЬ- 
НАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, 
ТАК И НА ОТКРЫ- 
ТОМ ВОЗДУХЕ. 


В СОБРАННОМ ВИДЕ 
ШТАТИВ ЛЕГКО ПРЕ- 
ВРАЩАЕТСЯ В ВЕСЬ- 
МА УДОБНУЮ В РА- 
БОТЕ РУКОЯТКУ ДЛЯ 
ФОТОАППАРАТА, ЧТО 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕ- 
ГЧАЕТ ФОТОСЪЕМКУ. 
ЛЕГКИЙ ПОРТАТИВ- 
НЫЙ ШТАТИВ НЕЗА- 
МЕНИМ В ПУТЕШЕ- 
СТВИЯХ И ПОХОДАХ 



